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このたびは、コロナ石油フアンヒーターをお買 
いあげいただき、まことにありがとうございま 
した。 

正しくお使いいただくために、この取扱説明書 
をよくお読みください。 

なお、お読みになった後もお使いになる方がい 
つでも見られる所に「保証書」と共に大切に保 
管してください。 


△警告 

© 

換気必要 

1時間に1〜2回_ 

(¥¥ とぎ 

&プレー缶厳 _) 

△ 汪意 

変質した持ち越し灯油 
使用厳禁_ 



□ 特に注意していただきたいこと、 


(安全のために必すお守りください） 1 〜 4 


* 灯油の廃棄につい r . 4 

B 使闬する場所-4 

B 各部の名称-5〜8 

•外観図•構造図. 5 
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•小部屋モード-14 

•秒速点火. 14 

•チャイルドロック 14 

• 現在時刻の合わせかた --一-15 

•タイマ-運転 • - -15〜16 

•ウルトラサインの消灯 -16 


0日常の点検•手入れ- 17〜18 

a 定期点検. is 
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△危険 

(§) 

KEROSENE ONLY 


ガソリン使用禁止 
使用燃料：灯油 






































































■特に注意していただきたいこと(安全の fc めに必ずお守りください) 



この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ 
の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよ〇になっています。内容 
をよく理解してから本文をお読みください。 


△危険 

△警告 
A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱い 
をすると、人が死亡、重傷を負〇危険 
または火災の危険が差し迫って生じる 
/とが想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱い 
をすると、人力<死亡、重傷を負〇可能 
性または火災の可能性；^想定される内 
容を ホしています。 

この表示を無視して、誤った取り扱い 
をすると、人が傷害を負ろ司能性や物 
的損害の発生が想定される内容を示し 
ています。 


スプレー缶やカセツトこんろ用ホン 
ベなどを温風のあたるところに放置 
しないでください。 

熱でスプレー缶の圧力か " 上がり爆発し、 
危険です。 


♦特に、ボンベが12ツトされた力12ツトコン〇など危 
険ですので、溫風のあたるところには®かないでく 


陕ですので、溫風のあたるところに I 
ださい。 

温風吹出口をふさがない 

♦衣類、紙などで温風吹出□や空気 c 
取入□をふさがないでください 。ぴ 
衣類、紙などでふさぐと、異常燃, 
焼や火災の原因になります。 

♦ストーブガードなどの囲いに干し 
物を掛けたり、衣類 • 紙などで温 ^ 
風吹出□や空気取入□をふさいだ M 
場合や、力ーテンなどで背面の温 
風空気取入□がふさがれると、本 
体が過熱して、操作部などが変形 
したりやけどや故障 • 破損するな 
ど大変危険です。 ^ 


寝るとき消火 

寝るときや外出するときは、必す消 
火してください。又、人目の届かな 
いところでは、使用しないでください。 
不完全燃焼や異常燃焼 ■ 火災のおそ 
れがあります。 


換気必要 


換気せずに使用しつづけないでくだ _了 

さぃ。 ff フ //' 

酸素が不足すると、不完全燃焼し、 ^ y/>//A 
一酸化炭素などが発生して中毒にな 
るおそれがあります。 

使用中は必ず1時間に1〜2回 （ 1 
〜2分）換気して、新鮮な空気を補給し r ください。 
換気が十分におこなえない場所(窓が凍結し r いる部屋、 
地下室など)では、使用しないでください。 


可燃性ガス使用厳禁 

フアンヒーターを使用し r いる部屋 
で、可燃性ガスが発生するもの（ベ 
ンジン、シンナー、ガソリン)、ス 
プレーなどを使用しないでください。 
火災や故障の原因になります。 




司燃性ガス 


△ 危険 (DANGER) 


ガソリン厳禁 


ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 
火災の原因になります。 










△ 注意 (CAUTION) 


カーテン、可燃物近接禁止 

カーテンや燃えやすいもののそば、 
ほこりの多い場所などでは使用しな 
いでください。 

火災が発生するおそれがあります。 



給油時消火 

給油は、必す消火してからおこない、 
こぼれた灯油は、よくふきとつてく 
ださい。 

火災のおそれがあります。 



指や異物を入れない 

温風吹出□やフアンヒーターの内部 
には、紙•布 • プラスチックなどの 
異物を入れないでください。 

発煙 • 発火のおそれがあります。 

温風空気取入□の中に、指や棒など 
を差しこまないでください C ： 

けがをするおそれがあります。 


0 



シリコーン配合製品を使用しない 

ファン ヒー ターをこ 1吏用のお部屋では、 

枝毛用コート液 • 化粧品 • つや出し 
剖などシリコーン配合の商品を使用 
しないでください。 

燃焼部にシリコーン酸化物が付着し、 

点火ミスや途中消火などの原因とな 
ります。 



油漏れ確認 

給油□は確実にしめ、給油□を下に 
して、油漏れがないことを確かめて 
ください。 

給油□が確実にしまっていないと簡 
单に開いて、火災のおそれがあります。 



シリコーン配合の商品には、 

• ヘアケア製品 

(ヘアートリートメント、ムース、枝毛用コート液) 
• 家具や床のつや出し剤 
春化学ぞ〇きん 
♦ガラスクリ_ナー 
♦制汗剤などがあります。 


電源プラグは確実に差しこむ 

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し 


❶ 


こんでください。 

また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使 
用しないでください。火災の原因になります。 
ぬれた手での抜き差しはしないでください。 
感電の原因になります。 


異常時使用禁止 

におい、すすの発生、炎の色など異 
常を感じたときは使用しないでくだ 
さい。 

異常燃焼のおそれがあります。 



• 緊急時は電源プラグを抜い r 消火してください。 


電源コードを傷めない 

電源コードに無理な力を加えたり、 
物をのせたりしないでください。 

また、電源ブラグを抜くときは、コ 
—ドを持って引き抜かないでください。 
火災や感電の原因になります。 





ほこりの除去 

エアー フィルタは、週1回以上必ず 
掃除してください。 

ごみ、ほこりなどでフイルタがつま 
ると、異常燃焼のおそれがあります。 


❶ 



居室内給油禁止 

給油は、必す火の気のないところでおこなつて 
ください。 

火災のおそれがあります。 


0 


❶ 


可燃物との距離を離す 


燃えやすいものや障害物 
とは、必す図に示す距離 
をとって設置してください。 
特に力ーテンなどがファ 
ンヒーターにふれないよ 
うにしてください。 

火災の発生するおそれが 
あります。 


壁などに近づけすぎますと、本体内部が週熱して安全 
装置が作動することがあります。 



2 






△ 注意 (CAUTION) 


傾き•振動注意 


水平な場所で使用してください。 
振動の激しいところでは、使用しな 
いでください。 

異常燃焼や誤作動の原因になります。 


正常燃焼の確認 

正常に燃焼し r いることを確か 
めてください。 (12 ページ参照） 


保管時にしていただくこと A 

關間使用しないとき又は保管するときは、必 
y ) す灯油を抜いてください。 

'/ 傾けたり、横倒しの状態では保管しないでくだ 
2 さい。 

火災のおそれがあります。 



❶ 


►燃焼に必要な空気の灑度が薄くなる鬲地(標高 500 m 
〜1500 m ) では、禹地調整が必要です c 
(1：!ページ参照） 


温風に直接あたらない 

温風に直接長時間あたらないでくだ 
さい。 

低温やけどや脱水症状になるおそれ 
があります。 


• お子様、お年寄り、病気の方などがお使いにな§湯 
S は、周_の人が十分注慝してくださひぬ 
t 衣類などを乾燥した埸合、素材によっては色あせす 
ることがあります。 


高温部接触禁止 

燃焼中や消火直後は、温風吹出□付 
近が高温となりますので、手などふ 
れないでください。 

やけどのおそれがあります。 


飞ぶ: 


⑧ 


春小さいお子様のいるご家庭では、特に注意してくだ 
さい。 


灯油の保管 

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日 
光をさけた場所に保管してください。 

ガソリンなどと一緒に保管しないでください。 
誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあ 
ります。 


❶ 


長期間使用しないときは電源プラグを抜く 


0 


長期間使用しないときは、電源プラグを抜いて 
ください。 

火災や予想しない事故の原因になります。 


電源プラグのお手入れをする 

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり及び金属 
物を除去してください。 

ほこりがたまると湿気などで絶緣不良になり、 
火災の原因になります。 


次の場所では使用しない 

火災や予想しない事故の原因になります。 


€ 

〇 


0 


■水平でない場所、不安定な場所 
參囤のあたる場所、部屋の出入□及び屋外 
♦マントルピースなどフアンヒーターが囲われる場所 
♦ほこりや湿気の多い場所 
參不安定な物をのせた棚などの下 
參可燃性ガスの発生する場所又はたまる場所 
鲁直射日光の当たる場所、温度の高い場所 
暑温室、飼育室など人のいない場所 
像標高か 1500 m を超えるよ〇な高地 
♦理•美容室、クリーニング店などスプレーや化学薬品 
を使〇場所 


日常のお手入れ時の注意 

日常の点検*手入れは必すおこなつ 
てください。 

点検 • 手入れは消火後ファンヒータ 
—が十分冷えてから、必ず電源プラ 
グをコンセ_ントから抜いておこなつ 
てください。やけどや感電のおそれ 
があります。 （17 〜18ページ参照） 


分解修理•改造の禁止 

故障、破損したら、使用しないでください。 
不完全な修理や改造は危険です。 

お買い求めの販売店に修理を依頼し r ください。 


❶ 







△注意 ( 

運搬するとき A 

ファンヒーターを運搬する場合は、給油タンク 
を抜き、油受け皿内の灯油を抜いて■ください。 

運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれ 
があります。 

CAUTION ) 

変質灯油禁止 

変質灯油（持ち越した灯油）、不純灯油（水•ご 
みなどが混入した灯油など）を使用しないでく 
ださい。 

異常燃焼や故障のおそれが'あります。 

廃棄するとき A 

ファンヒーターを廃棄処分するときは、必ず給油タンク • 固定タンク内の灯油を給油ポンプなどで抜き取 ^ 

ってください。 （18 ベージ参照） 

灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際に思わぬ事故になるおそれがあります。 


お願い (NOTICE) 

灯油の廃棄 

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。 


麵使用する場所 


効果的に使用するために 



■熱に弱いカーぺットや床の上で長時間使闬すると、変色したり、そり返ることか>あります。 

熱に強いマットなどを敷いて■ください。 

•移動するときは引きすらないでください。床面、置、カーペットに傷をつけたり、本体底面の塗装がはが 
れてさびの原因になるおそれがあります。 








■各部の名称 

外観図 • 構造図 


iiJisil 


油屋計(測面) 


10 


タンク室フタ 


過熱防止装 S 


19 


ウルトラサイン 


8 


燃焼確認窓 


12 


温風吹出口 


17 


前パネル 


置台 




詳しい説明のあるページです。 



給油タンク 


10 





10 


とつて 


操作部 • 表示部 


6 . 7.8 


オイル フイ ルタ 

D1 


電磁ポンプ 


固定タンク 


18 




























操作部 • 表示部 


注）イラストは説明のため全部点灯 • 表示した状態にしてあります : 



設定温度室内温度 


^38WW 


表示切換; 




m 温度/時刻ガ 


キーを 押すと 表示 
が切りかわります 


温度表示 

デジタル表示部 

設定温度室内温度 眷渾释中，々イフー谣释中'! 

IR 左側： 設定温度表示〇 2°c 〜 30°C) 

右側： 室内温度表示 （ CTC 〜 35°C) 

現在時刻表示 

設定温度室内温度 

moc 

牛後 IIJ D 3 

_停止中（タイマーセツト中） 

'‘時計合せ " 消灯 
左図は牛後 10 時 35 分の例 

時計合せ表示 

設定温度室内温度 

午前 時計合せ 

OOU 

M 時計合せ”点灯 

左図は午前 8 時 30 分にセツトの例 

5 秒以上放置すると □] に戻ります 

タイマー合せ 
(時刻) 表示 

- L 

設定温度室内温度 

「前 5:3 [hr 

"タイマー合せ"点灯 
左図は牛前 6 時 30 分に t ツトの例 

5 秒以上放置すると []] に戻ります 


表示切換 



使 

用 

前 

に 


設定温度室内温度 


再通電表示 


自動消火表示 


エラー 表示 



電源プラグをコン 1 Z ントに差しこんだとき(現在時刻が 
未乜ツト)や停電後の再通電のときの表示 


設定温度室内温度 

GFF 

設定温度室内温度 


点滅：消し忘れ消火装置による自動消火15分前〜 
タイマー運転による1時間自動消火15分前〜 
点灯：消し忘れ消火装置による自動消火 
_タイマー運転による1時間自動消火_ 

fg 表示：対震自動消火装置の作動 

※再度、点火操作をし r ください。 

その他の f 表示については、19ページを参照して•ください。 



















操作部 • 表示部のなまえとはたらき 



_ J 詳しい説明のあるページです。 


小部腰キ_ 


給油表示 


.11 7 nX t I iJ ：'；.•；：*；{•；；*：.. .；■： . ：； ■ 

赤圆 


小部屋モードの選択 • 解除をするときに押し 
ます。 

(操作音選択：ピッ，解除：ピピッ） 

小部屋モード選択時ランプが点灯します c 


油切れにより、自動消火する20〜40分位前と 
自動消火したときに点滅します。 

油切れによる自動消火時は運転ランプが早い 
点滅となります。 


運転が1時間燃焼するごとに1分間点滅して、 
換気時期をお知らせします。 


換気表示にたよらず1時間に1 
必ず換気してください。 





_ 速瀛火#— 


秒速点火のせット • 解除をするときに押しま 
す。（操作音セット：ピッ，解除：ピピッ) 
秒速点火12ット時ランプ；^点灯します。 


麵接時間數レ，トキー 


111111___キ— 
___鼷111 賴觀 


運転を延長するとき、運転残り時間を t レクト 
するときに押します。 

(操作音：ピッ） 


チャイルドロックのセット • 解除をするとき 
に3回押します。（操作音：ピッ） 

チャイルドロックが t ツト状態のときに"^ 
が表示されます。 


1回押し 
2回押し 
3回押し 


3時間 
2時間 
1時間 




湿度キ lt ; 


現在時刻とタイマー時刻を合わせるときに 
押します。 

時：時合わせ（操作音：ピピッ） 

分：分合わせ（操作音：ピッ） 


設定温度を変えるときに押します。 


:温度を下げる（操作苜：ピピツ） 
:温度を上げる（操作音：ピツ） 
































運送時の傷を防止するために操作部*表示部の表面に保護シートを貼つていますので、取り除いてください。 
(コーナー gp 分にセ□ハンテープを貼り付け、いっしよにはがすとより簡単に取り除けます。） 


•キー操作は、1回(ピッ）と2回(ピピッ)の操作音で操作内容をお知 b せします。 


運転キー（運転ランプ) 

点火 • 消火するときに押します。 

操作音点火時：ピッ 
消火時：ピピッ 



(連転デ 

VA/W3/ 


ランプ点 
点 


減：予熱中 
灯：燃焼中 


早い点滅：なんらかの原因で自動消火 


高地切替スイッチ 
高地切替表示 


cm 


標高が500 m 以上の場所で使用する揚 
合にセツトします。 

高地 コースにセツ トされ r いるときに 
が表示されます。 


•u 织涵茶供 


印《琛胡袋胡！?：沿 




表示切換キー 


E ] 


1回押すごとにデジタル表示が切りか 
わります。（操作音：ピッ） 



r 

運転時：温度 
停止時：時刻 

1 


タイマー合せ 

_ ' 

時計合せ 


ウルトラザイン緑 


[12 • 13 • 16 


運転状態 

点灯状態 

アラーム音 

通常運転時 

点 

灯 


タイマー運転時 

点 

灯 


自動消火15分前 

遅い点滅 

(ピー•ビー•ピー） 

自動消火10分前 

遅い点滅 

(ピー•ピー•ピー） 

自動消火3分前 

早い点滅 

(ピー•ピー•ピー） 

自動消火 

消 

灯 

(ピー•ピー•ピー） 


ウルトラサイン赤 


Ml 


運転状態 

点灯状態 アラーム音 

油切れで自動消火 
する20〜40分位前 

遅い点滅 （ビビピッ •••） 

油切れで自動消火 

早い点滅 （ピピピッ •••） 
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上緩衝材(左) 


_ 


圏使用前の準備 

使用前の準備 


包装箱からフアン ヒーターを 出す 

•包装箱からフアンヒーターを取り出し、緩衝材を取り除いてください。 

•包装箱、緩衝材はフアンヒーターの保曾に必要です a また、取®説明翥％忘れす 
に保留してください， 

•次のことは、工場での燃焼テストによるもので、異常ではありません。 

• 固定タンクに少量の灯油が残っている。 

•オイルフイルタがぬれている。 

•温風吹出口から見える燃焼筒（炎を囲んでいる筒）カヾ変色している。 


使用燃料— 


燃料は必す灯油 ( JIS 1 号灯油)を使用してください。 

• 0^危1"|ガソリンなどの揮発性の高い油は給対に使用しないでください。火災の原因になります。 
鲁[△注意1変質灯油、不純灯油は絶対に使用しないでください。 

•添加剤や助燃剤などは使用しないでください。 

•灯油は必ず火気•雨水•ごみ • 高温および直射日光をさけた場所に保管し r ください。 



上緩衝材(右） 
ータンク押え 



玎油とガソリンの見分けかた 


指先に燃料をつけ、息をふきかけます。 
(火の気のない所でおこなつてください。） 


i 



灯油はぬれたまま ガソリンはすぐ乾く 


変質灯油•不純灯油とは • 


灯油の保管のしかた 


_灯油は必す火気、雨水、 
ごみ、高温および直射日 
光をさけた塌所に保管し 
てください。 

參直射日光が灯油を変質さ 
せるため、着色した灯油 
用のポリタンクをお使い 
ください。 


良い保管 



悪い保管0, 

ぎ’ 

a 


昨シーズンよ 
り持ち越しの 
灯油 


S 期間日光に 
あたる所や温 
度の萬い所し 
保管した灯油 


0 0 


W 

容器のふたが 

水 • ごみや灯 

開けてあったり、 

油以外の油が 

乳白色のポリ 

ほんのわすか 

容器で保管し 

でち混入した 

_ Q 

^ 0 




変質灯油の見分けかた 


コツプに水を入れ、その上に灯油を入れて、背 
後に白い紙をあ r ます。 


良質灯油 


変質灯油 





水と同じ 
無色透明 


少しでも色が 
ついている灯油 


，ただし無色透朗でちすつばい契いがすれば変餚 
灯油です。 


wat 灯逾や不鼸灯油を使用すると、 | __〇油や不純灯油を使用したときは… 

•気化爾にトルがたま〇、白煙が出てぬ ku こくく _ つ 

なつたり、強い興いがして、消火しにくくなります 。 j * - 
•異常燃焼や途中薄火など故障の原因になります a 叉は、お近くの：3〇ナお客様ご相談窓 a しご連絕く fc さい* 


襄费^浦、不^!液が il @ tf 修理萑< 
変震お困りの孀合は' i 


■溫 S 漂， と靡. 













3 •給油□をしめる 

籲 I △注 賽] 給油□は、確実に 「パ チン j と音がする まで図 
の位置を強く押してください。 

給油□を下にして、油漏れがないことを確かめてから、フ 
アンヒーターに正しく静かに入れ r ください。固定タンク 
や給油タンクに強い衝撃をあたえると、油漏れや故障の原 
因になります。 

•給油□の幷部などに、ごみなどがはさまっている場合は取 
り除いてください。 


強く押す 


ロックの確認 


給油□をしめたあと、先端を指で持ち上 
け、開かないことを確かめ r ください。 


■ こぼれた灯油はよぐふき取つてください。 

|給油タンクが正しくセツトされていないと、不着火や途中消火の原因になります。 


>固定タンク内の灯油が'少なくなると 

•給油表示 . 点滅 

•ウルトラサイン（赤）……遅い点滅 
♦アラーム音ピピピッ 

でお知らせしますので早めに給油して 
ください。 

給油予告く _ I 

絵油，ンク給溫ホ 


) ウルトラ 
'■ サイン(赤） 

〈遅い点滅〉 

アラーム 

〈ビビビツ> 


•給油しないで使用し続けると、油切れ 
となり、自動消火します。 

•運転ランプ . 早い点滅 

•給油表示 . 点滅 

■ウルトラサイン（赤）……早い点滅 
•アラーム音ピピピッ 

でお知らせします。 

i 油切れ消火 





SB 

•灯油がなくなって消 
火した塌合は、必ず 
給油してから点火操 
作をおこなっ r ぐだ 
. ^ r y 

給油をしないと苒運 
転できません。 


* 0^注意1給油は必す消火し c からおこない、フアンヒーターの近くでは絶対に給油しないでください。 、 

•冷えたところで給油し、給油邐が少ない（半分以下）場合は、給油□を開いたまま、しばらく室温になじませてからせットして 
ください。 


» 1 △注意 I 給油は必す消火してから火の気のないところでおこなつ r ください。 

1•給油タンクを取り出し、給油□を開く 

@あける•オープンつまみを強く引い r 、 給油□を 
開い r ください。 


オープンつまみ 


①強く引く f \ 

2•給油する 



• 燃焼中は絶対に給油タンクを取り出さない 

77 〆 ナし、 

•給油タンクは、ぶつけたり落としたりしな 
し、.よラ、 r いねいに取り扱つてください。 


籲市販の給油ポンプなどを使用して、油量 
計を見ながら給油してください。 

_油置計の半分くらいまで色が変わったら、 
給油をやめて•ください。 

* 灯油が油璗計のところまで入っ r くると、 
黒色に変わってきます。 

•給油□に力を加えて変形さ 
せますと、：油漏れの原因に fWbC \ mm?> 


なりますので、変形させな 
いでください。 

，給油ポンプのホースが抜け 
ないよ〇注意してください。 


運転ランプ 
給油タンク 
タンク室フタ 
給油 P 示丨 

ウルトラ f f~r ii J 

サイン i ii 


給油 


給油 □ 

¢0 














点火前の準備と確認 


水平な塌所に設霣 

水平で安定のよい床の上に設置してください。 

春水平に設置されていれば、対雲自動消火装置は自動的に12 ッ トされます D 
♦傾斜した場所や、振動の激しい場所で使用すると、燃焼不良の原因になります。又、対震 
自動消火装蘑カヾ正しく作動しません。 


油漏れの確認 

置台 • 給油タンクに、油漏れ • 油たまりや油のにじみがないか確認してください。 

着油漏れのときは、使用を中止し、給油タンクを取り出してからお買い求めの販売店にご相 
談ください。 


電源の接続 

電源ブラグをコン 1 Z ントに刃の根元まで確実に差しこんでください。 

爾源 プラグ•コードの発熱•発火を防ぐために… 

•霉源は、必ず適正配線された®相〗 00 V の]ン乜ントを使用してください。 

♦電源コナドは s . 途中で接続したり延長コードの使用.他の電気器具との夕：]足配線をしな 
切でぐださい》 

♦電源プラグの抜き達しは、必すブラグを持っておこなってくださ ( A > 

籲ぼこ<0などの付篇がないか、ときどき点検•掃除をしてください • 


コンせント 

, 100V 


高地補正 


標高が 500 m を超える場所では、酸素不足により黄火燃焼(赤火）になる場合がありますので高地補正 
をしてください。 

注意]標高 1,500 m を超える高地では使用しないでください。一酸化炭素中毒の原因になります。 



標高500- l,OOOm 



〈標高;^ 500 m 以上の主な都市〉 

長野県一松本市、岡谷市、飯田市、識訪市、小諸市、 
伊那市、佐久市、大町市、茅野市、塩尻市、駒ヶ根市 
山梨県一富士吉田市 
岐阜県一高山市 
栃木県一日光市など 
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i 

r 

1 a 地切@スイッチ| 


S 定溫度1内温度 


E / 麟ガ 


延長時間 t レクトキーの右にある高地切替スイッチをつまよ^じな 
どの細い棒状のもので1回押します。表示部に 「 S GG j _と表 
示されると設定完了です。（「5 GO 」 の表示は、3秒間で消えます。) 



もとに戻す場合(高地補正の解除または500 m 以下での使用) 


もとに戻す場合(高地補正の解除または500 m 以下での使用)は、高地切朁スイッチを2回、または1回押してくださし、 
表示部に「〇」と表示され、冒!3表示が消えると、高地補正の解除は完了です。 （「 G _ i の表示は、3秒間で消えます。） 
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_ 使用方法 

占小 

運転キーを押す 〈予熱中:点滅〉 く運転中:点灯> 



•運転ランプが点滅します。 

•ウルトラサインが点灯します。 

•デジタル表示部に「設定温度」と「室内温度」が表示されます。 

•予熱が完了すると自動点火し、運転ランフ°が点灯に変わり運転を開始します。 

♦着火時、放電音と同時に着火音を発しますが、異常ではありません。 

•点火操作から放電（着火）まで、室温により多少変化しますが、約2分30秒の予熱時間がかかります。 

(低温時（5て以下)は、予熱時間が通常より約1分程度長くなります。） 

♦点火時や消火時には、白煙や昊いがでますが異常ではありません。 

(寒いときの点火時には、燃焼ガス中の水蒸気力<白く見えるため、通常より多めの白煙が出ます。） 


►着火しましたら、燃焼確認窓から燃焼状態を確認してください。 

•出荷時に燃焼状態を調節してあります。万一、燃焼状態が不適正の場合は、お買い求めの販 
売店にご相談ください。 


I 正常燃焼 

胃い炎の中に少し黄色い炎が混じ 
つて■いる。 

f バーナが赤熱することがあります、 
が異常ではありません.， / 


フト燃焼 

炎が飛んだり浮いたりし、苕や臭 
いが出て、立消えすることがある。 


X 黄火燃焼 

黄色い炎が'連続して全周に出てい 
る c 









f% 


■初めてのご使用，シーズン初めの初使用時には••…… • 

* 給油タンクを t ットしてから、4〜5分位待つ r 点火操作をしてください。 

•防鎮油や塗料などが焼けるため、煙や臭いがでます。しばらくの間、換気をしながらご使用ください。 

•送油経路の空気だまりなどにより、1回で着火しないことがあります，点火操作を2〜3回くりかえし r ください。 

•着火時' 送油経路への空気の混入(こより、煙や臭いが発生し、一時的に炎が大きくなることがありますので' 温風吹出□に顔 
を近づけたり物を置いた;りしないでください a 
•予熱時間が通常より少し長くなることがあります。 








消火 


運転 キーを 押す 


籲消火し、運転ランプ及びウルトラサインが消灯します 
♦消火操作後、約3秒後に燃焼を停比します。 

•消火後、本体内部が冷却するまで送 m ファンがます。送風が止まる柰で罐濂プラグ 
を抜かないでください。 

•消火操作後は、火が消え r いることを n かめてください* 

•消火時、電磁ポンプの制御苞（ヒューンというような苞）がします》 



居園® •繁想時以外に、フアンヒーターに丨 
抜いての消火はしないで < ださい。 
* 消火濂後に再点火すると v 雇火啻ズ 
•むやみ C 点火、消火を<〇かえす七 


に強い衝擊を§えたり、簿瀨ブラグを 


すると、雇火奮が多少大呑くな0ます。 
火を<0かえすと、奥いの雇因に®ります 6 


消し忘れ消火装置 


万一の消し忘れを防止するため、点火操作後3時間で自動消火し、アラームと表示の点灯でお知らせします。 





■ Rmii :; 


\ \ 〈点灯〉 


〈里い点滅〉 


((<•>)) (ビ-.ピ-.ビ-> (((•») <ビ-ビ-ビ 


運転を延長するとき（延長時間セレクト） 


延長時間 tz レタト牛一€押す籲連続で運転したいときは、自動消火する前に延長時間 fe レクトキーを 

押してください。 

押したときから、さらに設定した時間だけ運転を継続します。 

•延長時間セレクトキーを1回押すごとに、運転残り時間が次のように 

3 h 選べます。 




延長時間セレクトキーを押している間、デジタル表示部には延長時間が表 
示されますが、手を放すと自動的に温度表示に切りかわります。 


• 轚告|费两闉遽縝し ra 転す愚ときは、お部_の換気 c 十分気を〕けてくださ队 



室温の調節 


溫度 キーを 押す 



離温度キーを押し r 希望の温度に合わせてください。 

押すごとに1ですつ変わり、押し続けると連続して変わります。 
•デジタル表示部の設定温度を見ながら乜ットしてください。 

•—度 t ットすると、電源プラグを抜いたり、停電などがないかぎり、設 
定温度は記憶されます。 

•ルームサーモ釭ンサーにより、設定溫度に嵇じて自動的に火力調鼦奄おこない 
まオ 

*ル_ムサーモ乜ンサーはフ，ンヒータ_阃辺の温度を感知し r いますので、お 
部屋の温度計とは数偃が一致しないことびあ〇ます。 

•フアンヒーター c 藤射日光やすきま風があたつ ru たり、他の光熱器糞の影儀 
を受けている塌合には、ルームサーモ乜ンサーが正確に作動しませ‘ 
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小部屋モード 


最大火力をおさえ、 1 Z — ブ'運転をする機能です。 

小部屋キーを押す 







>点火操作後、小部屋キーを押して•ください。 

小部屋ランプが点灯します。 

>小部屋モードを解除したいときは、小部屋キーを 
押してください。小部屋ランプが消灯します。 

小部屋モードの鼉大火力での適室 


木造 . 

コンク U — 卜- 


5置 
7 豎 


■小部屋モードとは…… _ 

最大火力を40%おさえて運転します。最大火力を下け'て使用したい場合（小さなお部屋、春先•秋□など）は、小部屋モードを 
お選びください。小部屋モードでは、室温が設定温度より約3て上昇すると自動的に消火 （ tz _ ブ消火）し、設定温度まで下が 
ると自動的に再点火して、室温を調節します。セープ消火中は、小部屋ランプとウルトラサイン（緑）のみ点灯しています。 


■セーブ消火時のランプのつきかた 


点灯 


小部屋ランプウルトラサイン(緑) 



秒速点火 


点火時間を短縮させる機能です。 

あらかじめ秒速点火を t ットしておくと、運転キーを押してすぐに点火できます。 


秒速点火キーを押す 



msm 秒速商火ランプが点灯しているときは、運転停止中 
でも本体上部や温風空気取入□が熱ぐなります。 


•秒速点火ランプが点灯します。 

•秒速点火ランプを点灯しておきますと、点火操作後、 
約5秒で点火します。 

•秒速点火を解除するときは、もろ一度秒速点火キー 
を押して、秒速点火ランプを消灯してください。 

• あらかじめ秒速点火ランプを2分30秒以上点灯して 
おかないと、秒速点火しません。 

• 秒速点火は12時間たつと自動的に解除されます。 

♦秒速点火ランプが点灯しているときは、運転停止中 
のみ約 100 W の消藭電力か'かかります。 

• タイマー運転にすると秒速点火は自動的に解除され、 
秒速点火キーを押しても秒速点火ランプは点灯しま 
せん。 

•低温時は点火時間が延びることがあります。 


チャィ|レ m 心—— .—————— 一 

お子様のいたすら操作を防止します。 

お子様などによるいたずら操作の防止や、誤って運転キーを押しても点火しないようにしたいときに使用します。 

•チャイルドロックキーを3杪以内に3回押し r く 
ださい。運転中または停止中でもチャイルド□ッ 
ハでき？■す 

•表示部に「”《」と表示されると t ット完了です。 
•チャイルドロックの解除は、再度チャイルドロ 
ックキーを3秒以内に3回押してください。 


チャイルドロックキーを3回押す 

チヤイルド□ック表示 



•運転中にチャイルドロックを t ットすると、セット 
中は運転停止（消火）操作以外は受け付けません。& 
停止中にチャイルドロックをせットすると、 tz ット 
中はすべての操作を受け付けません。* 

:但し秒速点火の解除とチャイルドロックの解除操作 
は受け付けます。 

3時間自動消火時及びタイマー運転による自動消火 
時に子ャイ.ルド□ックを解除する場合、運転キーを 
1@揮して roFFj 表示を解除してからおこなつ r 
ください。 roFFj 表示を解除しないと、チャイルド 
ロックの解除はできません。 
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現在時刻の合わせかた 


1•時計合せ表示にする 


rwL i ^： o r j 




/KtSzfill 万 




mm/mm 


r 時計合せ j 


•表示切換キーを押して、デシ'タル表示部を時計合せ表 
示にしてください。 

•末セツトの塌合、初期表示は牛後〗2:00となります。 


2•時刻を合わせる _ 

；か ％ iiy 慮: k .. 二:：— . ’表示腿 1 


4。転) 

\入/^/ 


•時刻合せキ_ (時）•（分）を押して、デジタル表示部 
の時刻を合わせ r ください。 

•キーを押しつづけると、表示は連続して変わります。 

. _ ■ ；■ ■： I . • ■ 

•2?5?ぽるときは' 午前、午後をまちがえないよぅ注 
雇してくたさい。 

• 尸4焚 IT いとき、デジタル表示は自動的に元の表茨 


[例]午前8時30分に時刻を fe ット 


タイマー運転 


■々ィコーは点火_用です 

セットした時刻になると運転を開始し、設定温度になるよ Q 火力調節をします。 

室温が低いときは、 t ットした時刻より早め （5 〜15分位）に運転を開始します。 

參点火後1時間運転すると、自動的に消火します。 

安全にご使用いただくため、点火後1時間で自動消火し、アラームと表示の点灯でお知らせします。 
(タイマーランプは点灯） 


タイマー運転のしかた 


1•タイマー合せ表示にする 

r -I r . K ■' ' 沲■ン 


•表示切換キーを押して、デジタル表示部をタイマー合 
せ表示にしてください。 

•現在時刻の合わせかたと同様にして希望のタイマー時 
刻に合わせ r ください。 

♦タイマー時劾は、1度12ットすれば記憶されます。 

♦未 fe ットの壩合、初期表示は牛前6:00となります„ 

• 5秒間操作がないとき、デシタル表示は自動的に元の表示 
にもどります。 


「タイマー合せ J 


2•タイマー運転 キーを 押す 


タイ？-)勸?火 M 小部屋| 


8：30 


趣 




•運転中、または運転キーを押した後、タイマー運転 
キーを押し r ください。 

籲タイマーランプが点灯し、デジタル表示部は時刻表示 
に切りかわります。 

參タイマー運転を解除したいときは、運転キーを押して 
ください。タイマーランプか7肖灯します。 

_合わせた時刻になると、自動的に運転を開始します。 















タイマー運転について 


点火後1時間で自動消火します 


タイマー運転中 


〔運。転） 

\入/切ノ 

\\ If 

x ® s \ 

㈣ 


運転ランプ 

〈消灯〉 

ウルトラサイン 

〈消灯〉 

タイマーランプ 

〈点灯〉 




㊃ 

ぬ 


自動点火 

運転ランプ 

〈点灯〉 


ウルトラサイン 

〈点灯〉 

タイマーランプ 

〈点灯〉 


>自動消火の15分前より rOFFj 表示とウルトラサインの点滅及びアラームで消火予告 
されます。 （8 ぺージ参照） 



自動消火 

(§) ， プ 

ff ウルトラサイン 

/ 〈消灯〉 

© タイマーランプ 

〈点灯〉 

〇 ff ~\ デジタル表示 
-- . 〈点灯〉 

((<•))) アラーム 

〈ビー•ピー•ピー〉 


続けて運転したいときは . 

1.タイマー運転キーを押し、タイマー運転を解除します。 



〇'-,, 爹 .. -.3¢ 再-;、さ:: 

^ f 8.30 ]:!1 本 

: W'_i 


2.延長時間乜レクトキーを押します。 （13 ページ参照） 



長時間連続して運転するときは、お部屋の換気に十分気をつけてください。 


♦タイマー運転は、特に周囲に酉燃物がないことを確認してください。 

•タイマー tz ット時刻を確認するときは、表示切換キーを押して、デジタル表示部をタイマー時刻表示にし 
てください。 

•未 iz ットの埸合や電源プラグをコン t ントから抜いたとき、停電後再通電したときは、タイマー運転はし 
ません。 

再度、現在時刻合わせ，タイマー時刻合わせをおこなつてください。 


ゥルトラ サインの消灯 

ウルトラサインを消灯させたいときに使用します。 

延長時間 1 Z レクトキーと小部屋キーを同時に押す 



〈点滅〉 


參停止中に延長時間 t レクトキーと小部屋キーを同時に 
5秒間押してください。 

•2 回（ピピツ）の操作音とウルトラサイン（緑）が2 
回点滅して、ウルトラサインの消灯モードがセツトさ 
れます。 

•ウルトラサインの消灯モードを解除し、点灯モードに 
するときは、停止中にもう一度延長時間セレクトキー 
と小部屋キーを同時に5秒間押してください。 

籲1回（ピツ）の操作音とウルトラサイン（緑）が1回 
点滅して、ウルトラサインの消灯モードが解除され点 
灯モードに切りかわります 3 

•ウルトラサインの消灯モードでは、自動消火と給油予告 
をアラ:ーム苜でお知らせします。 

•消火後の本体冷却中、 tz — プ消火中、タイマー運転中、 
秒逮点火⑦钽ツト中、チャイルド□ツクの t ツト中は、 

〇ルトラサ0の消灯モードの tz ツト • 解除はでさません。 

•電源プラグをコン t ントから抜いたとき、停電後再通電 
七たと:きは、ウルトラサインの消灯モードは解除されまず。 
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0 日常の点検•手入れ 

点検•手入れは、消火後フアンヒーターが十分冷えてから、必す電源プラグを：]ンセントから抜いて 
おこなつてください。 

& m 燃焼部の分解、爾気部财势解や市販品との交換嫌略対にしなし仿ください。 

•ファンヒーターおよぴ その圈 辺は' いつもきれいに掃除し r おい t ください。 

■故破攢したものは使用しないでください。 


使用ごと 


周辺の可燃物の点検 


#_△注意]フアンヒーターの周辺には燃えやすいものを置かないでください。 


油漏れ • 油のたまり • 油のにじみの点検 


•油がもれ r いたり、油のたまり、にじみがないか点検してください。 
•油漏れのあるときは、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。 



週に一回以上 


•ルームサーモ t ンサーをむやみに曲げたり、ひゥばつた: 
0しないでください。 

•羽根や内部に C みやほこりなどが參く付着したと密は、 
お霣い求めの販弗店又は、修理资格奮のいる店など C 痛 
挨依賴されることをおすすめします。 


背面の温風空気取入□に綿ごみなどが付着すると風量が減少し、本体 
内部の温度が上昇して過熱防止装置が作動することがあります。 


籲掃除機又は、ブラシできれいに掃除してください。 


エアー フィルタの掃除 


△注意1 エアーフィルタが、ごみやほこりで目づまりすると燃焼不 
良の原因になります。 

•エアーフィルタをはすして、掃除機又は、ブラシできれいに掃除し 
てください。 


温風吹出口の掃除 


温風吹出□に付着したほこりなどが焼けたり、白く変色することがあ 
ります。 

•本体や温風吹出□の污れは、本体が冷えてから、しめらせたやわら 
かい布でふき取ってください。しつこい污れは中性洗剤を使用し、 
十分からぶきしてください。 

ギ豔_«11麵“趟_1_難|_議__|義耀ぃ 
-..'吏<愁 落驚彤し/が 嫌'.' 

ノ;:」;::麵際幽讎奄穿る滅ま___漏_圓____〔: 
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4 •オイルフィルタをセツトする 

籲オイルフィルタをもとどおりにセツトしてください。 
• こぼれた灯油はよくふき取ってください。 


オイルフイルタを取り出す 



，固定タンクからオイ 
ルフィルタを取り出 
してください。 


纏: 


オイルフイルタ 


•固定タンク 


•オイルフィルタを取り出すとき、水やごみを固定夕 
ンクに落とさないよう注意してください。 


2.きれいな灯油で洗う 

•オイルフイルタの中の水や 
ごみを取つてからきれいな 
灯油で洗ってください。 
•ごみが取れにくい場合は、 
歯ブラシなどを使うと便利 
です。 


♦フィルタ部を破損させないよ〇注意してください。 

•フィルタ部に水が付着した場合は、十分に乾燥させてください。 



オイルフィルタや固定タンクに水やごみがた 
まると、給油タンクに灯油が入つていても… 


、点火しない- \ Eu \-\ t _ d _ 

j •炎がリフトし、臭いがする __ 

>点火しても途中消火する- El 

給油表示が点滅し、運転しない 


シー スンに 


回以上 


參燃焼中に本体をゆすり、対震自動消火装置か 1 乍動して消火するか確認してくたさい。 
作動するとデジタル表示部に12を表示します。 

* 対靄自動消火装匾は絶対に分解しないでください。 


回以上 



•水洗いは絶対にしないでください。水で洗うと灯油が通週しなくなります。 

•オイルフィルタ及び固定タンクの掃除をおこなっても、点火しない•炎がリフトし臭いが'する • 途中で 
消火する場合は、お質い求めの販売店に修理を依頼してください。 


_定期点検 


長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。 

#2年に1回程度、シーズン終了後などにお買い求めの販売店又は、修理資格者〔(財）日本石油燃焼機器保守協会 
(TEL 03-3499-2928) でおこなう技術管理講習会修了者（石油機器技術管理士）など〕のいる店などに点検依頼 
されることをおすすめします。 

_ 長年ご使用の吞油ファンヒーターの点 検をぜひ! 1_こ:涅用中止 

I 參油もれがォス 故障や事故の防止のため必与 

1 ノ，山丄 赢攻, 、 f - 七、,、 w ォス l 販売店にご連絡ください。 

しんな症状は 參強い L おい力する。 ^点検•修理についてのご費3 

イ ありませんか #運転中に異常な音がする。 など詳しいことは販売店にこ 

丨 龜子•の仙の涅堂や故曈がある„ 相談ください。 


.U 、 \| 

し4し 
て油さ 
つ給だ 
まのく 
た販 r 
に市5 
内を抜 
ク水で 
ンやど 
夕みな 
定ごブ 
固るン 













II 故障 • 異常の見分け方と処置方法 

安全装置が作動して自動消火し、デジタル表示部に f 表示でお知らせします。 

運転キーを押し（表示は消えます)、処置をしてください。処置後も f 表示するときは、お買い求めの販売店に こ、 相談 
ください。 

(修理を依頼されるときは、 f 表示値をお知らせください。） 



♦強い邙蒜や振動、衝鎔を受けたとき 
* 本体を傾けたとさ 






W 


[対震自動消火装匾の作動] 

♦这车矢火したとさ 
♦巽常燃短をしたとき 
♦不良 C 油を使用したとき 
♦送油経路に水または、ごみがたまってい 
るとさ 

• エアーフィルタの目づまりによる燃焼用 
空 m 不足のとき 

[不完全燃焼防止装置の作動] 

♦点火 s スをしたとき 
•異常燃焼をしたとき 


[点火安全装固の作動] 
[燃焼制御装瞠の作動] 

考電したと呑 
電源プラグが抜けたとき 


[停電安全装置の作動] 


• 混)！•空気取入□や温風吹出□がふさがつ 
• 温風吹出：]の前面に障害物などがあると 

[過熱防止装置の作動] 


• 水平で安定した場所で使用してください。 
♦地震によつ r 作動した場合は、周囲の可 
燃物、本体の損傷、灯油のあふれなど異 
常がないことを確認した後、点火操作を 
してください。 

(作動後は自動的にセツトされます。） 

• 日常の点検 ■ 手入れ（17,18ページ参照） 
をしてから点火操作をし r ください。 

• 良質の灯油を使甩してください。 

♦送油経路の水抜き、オイルフィルタの掃 
除をし r ください。 

♦エアー フイ ルタを掃除してから点火操作 
をしてください。 


B 常の点検 • 手入れ（17,18ページ参照） 
をしてから点火操作をしてください。 


通電後、点火操作をしてください。 
電源プラグを確認してください。 


•本体が冷えてから、温風空気取入□や温 
風吹出□の点検 • 清掃、周囲の確認をし 
た後、点火操作をしてください。 


»万_の消し忘れを防止するため、点火操 （ * 点火操作をしてください。 
作後3時間で自動消火します。 （12 ページ参照） 


[消し忘れ消火装置の作動] 

• 電気系統の故障です c 


お買い求めの販売店にご'相談ください。 
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電源プラグがコン乜ントに差しこまれていない I 參 

停電中である_ . _ 

対震芑動消火装置か'作動した_ _ 

給油タンクに灯油がない__ 

給油□がしつかりしまっていない_ 

不良灯油を使用し r いる_ 

送油経路に水または、ごみが'たまっている 

給油タンクの装着が悪い _ 

オイルフイルタが取り付けられてない 


初めて使用するとき、煙や臭いがでる。 


耐熱塗料やほこりが'焼けるためです。しばらく窓をあけて換気をしてくださ 


点； 

ミ、初めて使用するときや、シーズン初めの初使 
0せ用時に1回で着火しない.， 


固定タンクに灯油がみたされるまで4〜5分位待って点火操作をしてくださ 
い， 

送油経路の空気だまりなどにより、1回で着火しないことがあります。2〜 
3回点火操作をくりかえし r ください。 


点火時や消火時に白煙や臭いが'出る,, 


点火時や消火時の多少の白煙や臭いは異常ではありません c 


燃焼開始時や消火後に「ビチ•ビチ」苕がする。器具本体が'熱により膨張、収縮するためです。 


— I- 


炎;^オレンジ色に輝く: ■ 


時使用中にときどき『ポコ • ポコ j 音がする。 


下記のような場合炎がオレンジ色に輝くことがありますが異常ではありませ 
ん。 

• 海岸に近い所など空気中に塩分が多い場合 
• 空気中にほこりや水分が多い場合 

_•超音波加湿器を使用している場合_ 

給油タンクから固定タンクの方に灯油が流出するときの音で異常ではありま 
せん。 


使用中にときどき『コト•コト」音がする。 


電磁ポンプの動いている芎で異常ではありません。 


温風吹出□が汚れる。 


「日常の点検•手入れ」 （17 ページ）にしたがい掃除をしてください = 



次のような現象は故障ではありません。 

鲁修理を依頼される前にもう一度お確かめください。 


ツクが t ツトされている 


ックを解除する 


消し忘れ消火装置が作動した 




再点火操作をする 


室温異常上昇防止装置が作動し: 


窓をあけ、部屋の換気をする 


温風空気取入□を掃除する 


過熱防止装冒が作動した 


潟風吹出□がふさが 
れ r いる 

溫風空気取入□か"ほ 
こりでつまつ r いる 


障害物を取り除く 


—フィルタが目づまりしている 


エアーフイ ルタを掃除する 


送油経路接続部がゆるんでいる 


販売店に修理を依頼する 


具合の悪いときは、次の表も参考にして点検 • 処疆をしてください。 

処置方法により処置しても良くならないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。 































II 部品交換のしかた 

部品交換のときの注意 


不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い求めの販売店又は、修理資格者 
((財〉日本石油燃焼機器保守協会でおこな〇技術管理講習会修了者(石油機器技術管理土)など〕のいる販売店にご相談くださし、。 


部品交換は コロナ純正部品 とご指定ください。 
消耗•劣化しやすい部品（交換が必要な部品) 



6■特に消耗 • 劣化しやすい部品 

(高温火炎中で使用される部品） 

• 占火プラづ 

、籲炎検知器(フレーム□ツド） 

■畏期間の使用により 

消耗 • 劣化しやすい部 S 

•パーナヘッド 
籲ノ X — ナヘツドリング 

_変質灯油 • 不純灯油の使用によ0 1 

劣化しやすい部品 

♦オイルフイルタ ♦炎検知器（フレーム□ッド） 
鲁ポンプフィルタ ♦気化筒 籲電磁ポンプ 


函保管(長期間使用しない場合） 

おしまいになるときは、電源プラグをコンセントから抜き、次の要領でお手入れし r から保管してください。 



2•掃除をする 


3•保管する 


mmm , 恭挪 どを残し た まま傑醫するど、杏® や穴 あ 

.於:寒 ••: 

• liip - i ；-;：： .保籌畤 c こぼれた:〇、: 


固定タンク ポリバケツ 


•オイルフィルタの掃除をする。 （18 ページ参照） 

•エアーフィルタ • 温風空気取入□の掃除をしてください。 

(17 ページ参照） 

掃除機などでごみやほこりを取り除いてください。 

•温風吹出口 •本体の掃除をしてください。 （17 ベージ参照） 
しめらせた布で汚れを落としてから、からぶきしてください。 


_包装箱に入れて、湿気のない場所に水平に保管し r ください。 
取扱説明書も大切に保管してください。 


逆さにした0、期けた〇、横_しの状想では綣対に 
深慵しな:いでください • 

抜けぎれなかった耵油がもれて火災のおそれがあり 
ます. 


1•灯油を抜き取る 


•給油タンクと固定タンク内の灯油を抜き取つ r ください。 
(18 ページ参照） 

























■保証期間が過ぎているときは 

•お買い求めの販売店(こご相談ください。修理によって使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。 

■補修用性能部品の保有期間 

籲石油ファン匕一夕一の補修用性能部品（機能夸維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年です。 

■修理に出されるときは 

♦輸送時や運搬時に給油タンク • 固定タンク内に灯油が残ったまま f すと、傾きや振動で灯油がこぼれることがあり:ますので、 
必ず抜き取つてぐださい， - 


參本書の「故障•異常の見分け方と処置方法 j (19,20ページ）の項にしたがって調べても良くならないときは、 
お買い求めの販売店または、お近くのコ□ナお客様ご相談窓□にご連絡ください 3 
♦ご連絡いただきたい内容は次の通りです。 

I 保証書をごらんください。 

♦お買いあげ日 

♦故障状況（でさるだけ具体的にご連絡ください。） 

• ご住所-ご氏名 • お電話番号 
♦修理に際しては、保証書をご提示ください。 

保証期間中であれば保証書の規定にしたがって無料修理させていただきます， 

参ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店かお近くのコロナお客様ご相談窓□にお問い合わせく 
ださい。 


•このコロナ石油フアンヒーターには保証害がついています。 

「お質いあげ日■販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受けとりになり、大切に保管して■ください。 
•保証期間はお買いあげいただいた日から1年間です<= 

籲次のような原因による故障および事故につきまして■は、保証の対象になりませんので注意し r ください。 

• 変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。 

• 誤った使用方法による故障や事故。 


mmmm 



_アフターサービス 




FH - E 326 Y (塞本型式 FH - E 324 Y ) __ 

気化式 • 強 制通 気形 • 強制対流 形_ 

高圧放 電点火_ _ 

灯油 ( JIS 1号灯油） — — 

0.310 L/h _ _ 

_0.064 L/h __ 

3.19 kW _ 

_ 0,66 kW 

34 dB (最大燃焼時） 

20 dB (最小燃焼時）__ 

5.0 L __ 

16.1 時 間(最 大燃焼時） . . 

木 造 15 rif ( 9貴)まで 

コンクリート _ 2orrf ( i2 罾)まで__ _ 

高さ454_ 幅400 mm 奥行 309 n[Ti 
(置台を含む) 

_ 9.5 kg _ _ 

1 Q 0 V 5 Q /6 QHZ 一_ 

点火時最大 650/650 W 
燃焼時 21/21 W 


管形ヒ ューズ 10 A _ 

装 ■ 過熱防止装靈点火安全装置燃焼制御装置 
装置不完全燃焼防止装置消し忘れ消火装置 
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福岡市傳多区東比恩 2-2-40 
福岡市博多 E 東比悪 2-2-40 
北九州市小倉北区愛宕 2-6-4 
鹿兒赛市田上 7-16-5 
熊本市尾ノ上 1-11-12 
長崎県西彼杵郡時津町左底郷浜田74、1 
宮崎市頼島 3-594 
大分市三佐VI 9-7 


〒81 2-000? TEL(092)4?4-5771 (代表） 
^812-0007 TEL (092) A ?4- d 00 } む七表) 
T803-0828 TEL(093)592-861 1(代表5 
〒 890-0034 TEL(099)281-1321 (代表） 
T862-0913 丁£1_〈096>367—7361(代表 

〒的1 -2 106 TEL(095)882-7?1 0(代表5 
=f880-0032 TEL(0985)29 — 1680(代表） 

T870-0108 TEL(097)523-5161 (代表} 


〒731 -0 138 TEL(082)8? 1-33 i 0(代表：) 
〒731 -01 38 TEL(082)8?1 -331 5(代表) 

T700-0976 TEL(086)243-7751 
x 683-0035 TEL(0859)33-81 5 ?(代表) 
=r 745-0882 TEL(0834;22_5567( 代表) 


〒455-0803 
〒455-0803 
〒422-8034 
-500-8358 
〒514-0819 
〒410 -0303 
〒 444-0007 


〒 564-0044 
T 564-0044 
T760-0078 
〒61 2-8414 
〒651-2133 
〒522-0024 

干6200061 


TEL(052)383-3330( 代表） 
TEL(052)384-5670(t^«) 
TEL(05 七 233-0005( 代表） 
TELf058)268-7555(«R) 
TEL(059)234-8471(^) 
TEL(055)968-62l0ax«) 
TEL〖0564)25-0275( 代表5 


TEL(06)63S0-21 H (代表） 
TEL(06^6386-5670 〈ヤ表） 
TEL(087)835-1711( 代表） 
TEL(075)643-2002(1-tS) 
TEL(078)922-2431(1tR) 
TEL(0749)24-6239(^S) 
TEL(0 773522-0827(代表 5 


三条市曲渕 3_2-15 
三糸市曲渕 3-2-15 
新涡币江南 1-6- 41 
長野+大豆島5312 
畏野市大豆島5312 
妙高市上百々1-12-1 
松本市笹國大夂保原'?852 


x 955-0864 
T 955-0864 
T950-0855 
〒381-0022 
〒38 1-0022 
〒 944-0001 
〒 399-0033 


TELf0256 32-2126(^35) 
TEL<0256j32—2129(KS5 
TEL 025)286-9131(^) 
TEL 026 221 -5111 (««) 
TEL(026)221-2304^) 
TEL 〇 255 )? 3 - 7511 代表 5 
TEL(0263)26-005Hf-e«) 


仙台市宮城野区日ノ出町1 -7-32 
仙包市宮城野区日ノ出町1 -7-31 
郡山市亀田 1-51-9 
郡山市安積町荒幷5攧子東 30- 1 
会津若松币門田町徳:X字竹之元 855- 10 
山形市東軎田 3-6-28 
山形市東青田 3-6-28 
酒田市錦町 1-183-1 


〒983-0035 TEL(022)235-3181(^) 
T 983-0035 TEL(022)783-1791( 代表) 
〒963-8033 TEL(024)938-2240 (代表〉 
〒963-0111 TEL(024)947-4654 (代表〉 

〒965-0843 TEL (0242)26-32 U (代表） 
〒990-2423 TEL(023)642 - 3255(代表） 
T990-2423 TEL(023)631 一7381代表) 
T998-0103 TEL(0234)31 -0571(代表） 


墀森市古館1 丁目彳 2-38 〒030-0946 TELC0I7) 742 -8255(代表) 

胃森市古館1 丁目12,38 〒〇 30-0946 TEL(01 7)743-2971 (代表) 

秋田市泉中央4 丁 目‘18 〒〇1 0-0917 TEL(0 1 8)864-5671 (代表) 

秋田市外旭 j H 三千刈1 09- 1 〒〇1 0-0802 TEL(0 1 8)864-521 9(代表) 

；\ 戸市売市4 丁目 4-7 〒〇31，0073 TEL(017S)24-52B9( 代表) 

弘前市田® 1-2-1 〒〇 36-8086 TB_( 0172 )28— 3910(代表) 

弘前市田園 U-1 〒〇 36-8086 TEL(01 72)26— 4770(代表) 

盛罔市門 2- 1 -42 〒〇 20-0823 TEL (019)622-4791 (气表) 

盛岡市門 2-1-42 〒〇 20-0823 TEL(01 9)604-0281 (代表） 

水沢市水沢工業@地4 丁目79 〒〇 23-0002 TEL(01 97)22 —4155(代表) 


〒〇 03-0028 TEL(01 1)864-0440 W 表} 
t 003-0875 TEL(01 1)879 -2121 ( 代表5 
T 041-0824 TEL(01 38)43-6070( 代表;) 
〒〇 78-8262 TELfcn 66〉37-2330(代表) 
〒〇 80-0022 TEL(0155)35-75^ 8(代表》 
T 085-0038 TEL(0154)24— 4191(代表5 
〒〇 90-0064 TEL^OI 57)26 -2103(代表〉 


金 沢^支 店金沢市駅西新町 V1-25 
金沢サービス乜ンター金沢市駅西新町レ 1-25 
富山喾業所寓山市田中町 2-3-1 5 
.. 業所福并市和田東 1-607 


福并営業所 


〒92 0-0027 TEU076 260—0567(代表) 
〒92〇-002フ TEL(076)260-0038(^S) 

T930-0985 TEL0 765444 -0567 代的 
〒91 8-8237 TEL(0776)23-0567 代表 


〒 370-000? TeL(027)36l -4806(代表) 
〒 370-000? TEL<O27b63-89550tl^ 
t 321-0933 TE し^) 28)632-5105 代表> 
〒321 -0933 TEL 028)632-51 80代表) 
t 373-0825 TEL (0276)3 d -6571 ( i ^ m ) 


横 浜 支店 
横浜サービス12ンター 
立川笆業所 
立川ブービメ fe ンタ_ 
甲府学業所 
甲府サービスセンター 


横浜市戸涿区原宿4丁目7 
横浜币戸塚区原宿4了目7 
立)I市西砂町 1-66-1 3 
立"市西妙町レ 66- 13 
山梨撰中巨躍1¢昭和町西条2491 -2 
山梨県中巨®那昭和町西条2491 -2 


〒245-0063 TEL(045)852-4008( 代表) 
〒245-0063 TEL(045)852-4802(««) 
〒1 90-0034 TEL 04^531 -677 パ代表) 
〒 7 90-0034 TEL (0 A 2)53)-427 Uim ) 
〒409-386S TEL(055 268-1567 
〒409-3866 TEL(055 268-1 568代表 


案京サー 12ンター東京都北区聖島 8-4-8 
水戸営業所氷戸市笠原町 653-2 


I SISi^l-332-6 

所つくば市谷田部 6788-1 9 


〒 114-0003 
〒 114-0003 
T 31 0-0852 
〒2702222 
〒331-0B11 
〒 305-0861 


丁巳1_(03)3927— < 1151(代表〉 
TEL(03)3911-m“ 代表) 
TEL (029)241-21 フ表) 
TEL(047 312-8330( 代表) 
TEL(048)651-1231(«S) 
TEL(029)839-5325(«S) 


FAX (011)863-3154 
FAX (011)87〗 一2000 
FAX (0138)48-6080 
FAXCO". 66)37-2338 
FAX(0155)35-7510 
FAX(0154 24-0451 
FAX(0157)26-2107 

FAX(017)742-8275 
FAX(017)743-6741 
FAX(013)864-8468 
FAX(018)864-5760 
FAX(0178)45-4290 
FAX(0172)28-0191 
FAX(01 72)29-1133 
FAX{019)622-5244 
FAX(01 9)604-0283 
FAX(01 97)22-4452 

FAX(022)236-8810 
FAX(022)?83-1792 
FAX(024)938-3021 
FAX(024)946-7651 
FAX (0242)26-3216 
FAX(023)642—3254 
FAX(023)631-7391 
FAX(0234)31-0581 

FAX(03)3927-116C 
FAX(03)3927-1130 
FAX(029)241-4268 
FAX{047)312-8338 
FAX 048)651-6370 
FAX(G29)836-1913 

FAX(045)852-5540 
FAX 045 852-4818 
FAX(042 531-0496 
FAX (042)53 l -6?7 Q 
FAX(055 268-1569 
FAX(055}268-1571 

FAX(027)361-9139 
FAX 027)364-3228 
FAX(028 632-5205 
FAX(028)610-4607 
FAX (0276)33-5508 

FAX(0256)35-8519 
FAX 0256)32-2137 
FAX(025)286-3313 
FAX(026)221-0039 
FAX(026)221-1039 
FAX(0255)?2-5696 
FAX(0263)25—9961 

FAX(076)260-0775 
FAX(076)260-0738 
FAX i； 0765444 -0611 
FAX(0776)23-0580 

FAX(052)381-1266 
FAX(052)38l-5244 
FAX(054)238-0006 
FAXC058 268-7550 
FAX(059 234-8472 
FAX(055)968-6212 
FAX(0564)25-1726 

FAX (06)6386-7262 
FAX 06)6386-5588 
FAX 幻 87)835 - 0160 
FAX(0?5 643-0870 
FAX^078)922-2438 
FAX(0749)26-2n6 
FAX(0773)23-7592 


FAX(082)871-3306 
FAX(082)8? 1-0272 
FAX(086)243_719 へ 
FAX(0859)23-0709 
FAX(0834)22—5589 

FAX(092)474-5775 
FAX(092)4?4-6414 
FAX(093)592-8666 
FAX(099)281-1252 
FAX(096)369-6323 
FAX(095)882 - 7767 
FAX(0985)25-0685 
FAX(097)523—5162 


沖纆営業所宣野湾市宇 to 泊 738 〒901-2227 TEL(098)897- 5677(代表） FAX(098)897-5679 

シ〜サイド-パ-ク102 


北海道地区 

東北地区 

関東地区 

信越* 

北陸地区 

東海地区 

近畿. 

四国地区 

中国地区 
九州地区 

沖縄地区 


03505002 本社•工場三条市東新保 7-7 〒955-8510 TEL(0256)32-2 111(大代表) 

柏崎工場柏崎市宝町 2-58 〒945-0817 TEL(0257)23 — 5175(代表） 

長岡：！：場長岡市下条町倉ノ浦1069〒940-1146 TEL(0258)22-21 21 ( 代表） 


お客様ご相談窓口一覧表 

修理サービスや製品につい r のご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの 
販売店または下記のご相談窓□にご依頼ください。 

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓□にご相談ください。 

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。 


店一所所所所所所 

£ z r 業業業業業 
5 tz 纟 


サ九兒本崎 崎分 
岡 

福福北鹿熊長宮大 


圔圃335丼 
衹衹 102 C ノ 
区区5--町 I 
南南35美字 
佐佐巳久山 
安安辰目徳 
市市市市币 
m 島山孑南 
広広岡米 (1 


店一所 pfl 所 
夕 

支^業業 
U 90 莒喾 
si 山子山 
E 広岡米徳 


lisi 

区区区南3-路町 
港港河条屋推平 
市市睇六茶西大 
屋厘市市！®市市 
SS 岡 e 市津崎 
名名静岐津沼岡 

店一所所所所所 
夕 

支 tz > 業業^業業 

屋ビ莒邕営営 

古 g 岡虽帛津崎 
古 

S 名静岐津沼岡 


47 W 132 1 68 
888田5-南町 
t -1-1 -r 吉町東 
田田町区枝寺河 
金金里見区法荒 
南南今伏西正市 
市市市市市市山 
田田松都戶根知 
吹吹高京抑彦福 

店一所所所所所 

ミ。業業業業 M 
支 tz 笤 
C 営営営営 
坂 I 山 
サ@都 P 根 C 

大大高京神彦福 


店 I 所所一所所 
夕 f 夕 

?>1|業* 

3¥霊 

揭一3一 
;サ潟野サ越本 

新三* ftm 長上松 


店-所一-所一所 
夕 5? タタ 

支墓業3 

202営一 

台 vr 形 i 内 
台山津形 
仙仙郡郡会山山庄 


店 I 所 I 所所 I 所 I 所 
タタ タタ 

:、；；業。業業ウ業->業 
支せ12 1 Z 1 Z 

0.サ ffiipt 削 + t - SJ 卜 K 
森田 前岡 
一:! I 秋秋八弘弘盛盛水 


目目2--1 
丁丁 目30 


g 里 21 W S1-1-1- 
平米町南 I 4-9- 
区区梗川2^町町 
石石桔旭12園芳 
白白西東西 花 美 
市 市 市 市市币市 
幌幌館川広路見 
札札函旭南 lill 北 

店 I 所所所所所 
夕 

51>業業業業業 
51 Z 

D 営営莒莒莒 

腐 一 

’サ館川広路見 
礼札函旭甫111!北 
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株式会社1 




